Metropolitan useurn oF Art v New Yorku je nejvetsi mu- 
zeum umeéni v USA. Na vice nez 130 000 m? vystavuje vice 
nez thi miliny artefaktt. K digitalizaci vyznamnych umeé- 
leckych dél pouziva Metropolitan Museum of Art SilverFast. 


AUSE O Germ AFT 

iuceuia of oder Art bylo zalozeno v roce 1929 jako 
vzdélavact instituce. Postupné se zde nashromazdila velmi 
vyznamna dila moderniho uméni. Casto byva oznatovano 
jako svétové nejvlivnéjsf muzeum moderniho umeni. 
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: The A Ione of Modern Art 


»V praci fotografuji z 99 % digitdlné, ale pro 
potéseniz 99 % analogove. 


(...) Rozhodl jsem se pro SilverFast, protoze 
d skenovani ocekavam absolutné nejlepsi 
‘valitu obrazu a SilverFast dodrZi, co slibi.” 


Frank Doorhof 


Frank Door! 


prvnievropsky 
fotograf u ne — sdruzeni 
svétové ni ch docentt pro 
oblast fotografie a zpracovani 
obrazu. Frank je navic X-rite 
Master Colorati, Adobe Influen- 
cer a DxO Image Master. 


ro analogovou fotografii od roku 1986 
‘ast.com + www. \ sive tias com 


Je jedno, Jestli je to dovolena, svat- 
ba, narozeniny, rodinna oslava 
nebo navstéva koncertu — témeér 
Z kazdé dulezité udalosti mame 


Ale nejen uplna ztrata takovych 
vzpominkovych = unikatd m(Uize 
bolet, protoze i pri idealnim skla- 
dovani casem vyblednou_ barvy 
a materialy mohou byt nenavratné 
poskozeny. 


softwaru Silverfast. 


Original 


Proto byste své analogové porizené materialy — fotografie, diapozitivy a ne- 
gativy méli uchranit a naskenovat je pomoci svétové nejlepsiho skenovaciho 


Korektura 
se SilverFast © 


LaserSoft Imaging® 


Skenovaci software SilverFast 


SilverFast je individualné prizpdsoben stovkam rliznych modelti skenert az ka- 

Zdého pristroje vytézi maximalni kvalitu. 

: & Expresni sken uspofi az 75 % doby skenovani 

Automatické a manualni nastroje pro optimalizaci 

Profesionalni barevny management 

dividualni barevné profily pro kazdy skener 
profily pro negativy 


‘ 
ndividualni barevné 
ntegrované kalibrovani Auto-IT8 


fektivni odstranovant prachu a Skrabanctl 


Vyukova videa integrovana v softwaru 


SilverFast Ai Studio jako soucast Archive Suite a nasi nedestruktivni koncepce 
prvotnich, tzv. RAW dat ulozi Vase diapozitivy, filmy, filmy Kodachrome 
a fotografie se vSemi zaznamenanymi informacemi v RAW formatu. Mohou 
tak dokonce obsahovat i infracerveny kanal pro pozdéjsi odstranén? prachu 
a Skrabancu. 


Koncepce RAW dat 


SilverFast Archive Suite je rozsahlé archivatni feseni pro rychlou a jednoduchou 
digitalizaci Vasich obrazkt. Svou kvalitou SilverFast vyrazné predci vysledky 
kazdého softwaru od vyrobctl skenert. 


ArchiveSuite je balicek slozeny ze skenovaciho programu a softwaru pro 
obrazové zpracovani k nasledné optimalizaci obrazu. 


S kompletne prepracovanym 
systemem JobManager, in- 
tegrovanym barevnym ma- 
nagementem a novym for- 
matem HDRIP™ pro archivaci 
RAW dat je prace se soft 
warem SilverFast obzvlast’ 
flexibilni, Data HDRi?*” pred- 
stavuji optimalni vychodisko 
pro kazdy proces optimali- 
zace obrazu a jsou idealnim 
Zakladem pro nedestruktiv- 
ni praci s predlohou. 


SilverFast Archive Suife ° 


WWW.DIGIFOTO.NL 


SILVERFAST 9 


DIGIFOTO 6.2020 


Tri dvody, proc je SilverFast HDRi**” neporazitelny, jsou: 


1. Soubor dat ve formatu HDRi*” nikdy nemtize byt spravny nebo chybny, dob- 
ry nebo Spatny - HDRIR” je vzdy dokonaly. 

2. S formatem HDRi*Y vzdy docilite spolehlivy zaklad pro optimalizaci Vasich 
snimkt — bez ohledu na to, zda jste profesional nebo zacatetnik. 

3. S formatem HDRi"” ziskate data, srovnatelna s originalnimi daty vychozich 
analogovych predloh. 


